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Dix Trios pour Orgue, Op. 49 



Tonalité originale : ré bémol majeur 



Indication originale: 
Sanfte Register 



Trio IV (a) 

è ï ou 2 elavi^rs 



Allegretto quasi andantino 



Josef RHEINBERGER 

(1839 - 1901) 

Révision de P. Gouin 
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